In Monasterio Clarae-Tumbae (vulgo Mogila), Dioecesis Cracoviensis, 
obiit die 6. Aprilis a. 1876 A. R. P. 


Florianus Ciagtowski 


emeritus Prior, 


S. Romanae Ecclesiae S. Sacramentis rite munitus, anno aetatis suae 76, 


cujus anima praecibus vestris commendatur. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


